JOZEF LUNDA 


pensyonowany podurzednik c. k. kolei państw., 


przeżywszy lat 43, opatrzony Sw. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 20 lutego 1903 r. 


W nieutulonym żalu pozostała żona zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na obrzęd pogrzebowy, 
który odbędzie się w niedzielę dnia 22 b. m. o godz. 3 popołudniu z domu żałoby L. 10 na Grzegorzkach, 
wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


MSZA ŚW. ŻAŁOBNA 


odprawioną zostanie w poniedziałek dnia 23 lutego b. r. o godzinie 9 rano w kościele św. Mikołaja. 


Zakład pogrzebowy Jana Wolnego ul. św. Tomasza L. 4. Filia ul. Kopernika 6. 


